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MAGNADYNK RADIO . Modd. S 171, S 172 c S 173, modd. Kennedy K 471, k *72 c K 473 e mod. Damaiter M 881. Gamma onde 
media e sci bande allarjale a onde corte (49, 41. 31. 25, 19 e 16 m.). Media frequenra 471 kc/'a. Controllo di volume eon eompenaa- 

xionc dci loni baaai, a reaaione inverw. 



